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सं . 3113 ] 
No . 3113 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 19 सितम्बर , 2019 


का . आ . 3419 ( अ ). केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप -धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि 
तमिलनाडु राज्य के कन्नियाकुमारी जिले में NH47 & NH47( B) के कि . मी . 43 से कि . मी . 96. 714 & के कि . मी . 0. 000 से 
कि . मी . 16. 376 तक के भू- खण्ड के निर्माण ( चौड़ीकरण /पेव्ड शोल्डर सहित 2- लेन / 4- लेन का बनाना आदि ), अनुरक्षण , प्रबन्धन और 
प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की घोषणा करती है । 


कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप -धारा ( 1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए 
ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा । 


ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी , अर्थात् स्पेशल डिस्ट्रिक्ट रेवेनुए को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके 
आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर 
देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् , यदि कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , 
आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा । 


उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप -धारा ( 2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा । 


इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका 
हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 
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अनुसूची 
तमिलनाडु राज्य के कन्नियाकुमारी जिले में NH47 & NH47 ( B) के कि . मी . 43 से कि . मी . 96. 714 & के कि . मी . 0 .000 से 

कि . मी . 16. 376 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


राज्य का नाम : तमिलनाडु 
क्रमिक संख्या || सर्वेक्षण संख्या 


जिले का नाम: कन्नियाकुमारी 
भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति 


भूमि का क्षेत्रफल 
( स्थानीय इकाई) 


भूमि का क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर) 


तालुक का नाम : अगस्तीस्वरम 


गांव का नाम: एराविपुथुर 


185/5A 


निजी 


सूखा 


20 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0 . 0020000 


193 /1A3 


निजी 


सूखा 


60 /7A 


निजी 


भीगा हुआ 


78/4A 


निजी 


भीगा हुआ 


80 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0080000 
100. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0100000 
90.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0090000 
75. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0075000 
50. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0050000 


78/5A 


निजी 


भीगा हुआ 


79/ 3A 


निजी 


भीगा हुआ 


गांव का नाम : कनियाकुलम 


268/5A 


निजी 


- 


भीगा हुआ 


|| 


689/ 12A 


निजी 


N 


भीगा हुआ 


0|| 


689/1A2 


निजी 


भीगा हुआ 


|| 


689/5A3 


निजी 


भीगा हुआ 


689/7ATE 


निजी 


भीगा हुआ 


689 /7A2A 


निजी 


भीगा हुआ 


1, 950.0000000( वर्ग मीटर) 0.1950000 

83 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0083000 
150 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0150000 

77 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0077000 
275.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0275000 

15. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0015000 
450 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0450000 
50 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0050000 
20. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0020000 
15.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0015000 
5. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0005000 


689/8A 


निजी 


भीगा हुआ 


707/ 10 


सरकारी 


पोरम बोके 


707/ 11A 


निजी 


सूखा 


722/ 11 


निजी 


| सूखा 


722 / 13 


निजी 


सूखा 


गांव का नाम: कोट्टारम पूर्व 


695/ 5 


सरकारी 


पोरम बोके 


714/ 1 


सरकारी 


पोरम बोके 


122.0000000( वर्ग मीटर) 0.0122000 
600 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0600000 
150. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0150000 


731 / 1 


सरकारी 


पोरम बोके 
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गांव का नाम: कोट्टारम पश्चिम 


23/13 


सरकारी 


पोरम बोके 


457/ 10A 


निजी 


भीगा हुआ 


50.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0050000 
100.0000000(वर्ग मीटर ) 0.0100000 
80 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0080000 


527 / 14A 


निजी 


भीगा हुआ 


गांव का नाम: कुलशेखरपुरम 


187 / 20A 


निजी 


भीगा हुआ 


21 / 7 


सरकारी 


पोरम बोके 


22 / 1 


सरकारी 


पोरम बोके 


61 / 5B 


निजी 


भीगा हुआ 


85 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0085000 
300 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0300000 
650. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0650000 

45.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0045000 
300 .0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0300000 
115.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0115000 

20.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0020000 
40 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0040000 


62/ 2B1 


निजी 


भीगा हुआ 


62/3A1 


निजी 


भीगा हुआ 


68 / 12A 


निजी 


भीगा हुआ 


69 / 1 


सरकारी 


पोरम बोके 


730 


सरकारी 


पोरम बोके 


50 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0050000 


732/2A 


निजी 


भीगा हुआ 


92/ 5C1 


निजी 


भीगा हुआ 


50. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0050000 
10.0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0010000 
50.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0050000 
50.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0050000 


12 


92 /6A 


निजी 


भीगा हुआ 


99 / 1 


सरकारी 


पोरम बोके 


गांव का नाम : उत्तर थमारिकुलम 


227/ 2A1 


निजी 


सूखा 


69 /1A 


निजी 


भीगा हुआ 


109. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0109000 
24 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0024000 
51.0000000( वर्ग मीटर ) 0.0051000 
7.0000000(वर्ग मीटर) 0. 0007000 


69/2A 


निजी 


भीगा हुआ 


69 /2B1 


निजी 


भीगा हुआ 


69 /2C1 


भीगा हुआ 


142. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0142000 


निजी 
निजी 


69/3A 


भीगा हुआ 


69/4A 


निजी 


भीगा हुआ 


74/ 2A 


निजी 


भीगा हुआ 


322. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0322000 
100. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0100000 
445 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0445000 

20.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0020000 
400.0000000( वर्ग मीटर ) 0.0400000 


77 /9A 


निजी 


भीगा हुआ 


80 / 11A 


निजी 


भीगा हुआ 
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गांव का नाम : पुथरी 


300/ 1 


निजी 


भीगा हुआ 


300/ 2 


सरकारी 


पोरम बोके 


||NIC 


303/ 8B 


निजी 


་ 


भीगा हुआ 
भीगा हुआ 


312/ 10 


निजी 


|Lo|| 


312/3A 


निजी 


भीगा हुआ 


312/ 5 


निजी 


भीगा हुआ 


་ 


N 


312/6A 


निजी 


भीगा हुआ 


o 


312/7A 


निजी 


भीगा हुआ 


312/8A 


निजी 


भीगा हुआ 


0 


324/4A1 


निजी 


भीगा हुआ 


324/5A 


निजी 


भीगा हुआ 


30.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0030000 
30. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0030000 
200 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0200000 
700 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0700000 
500 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0500000 
200. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0200000 
500 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0500000 
400. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0400000 
300 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0300000 
2, 300.0000000( वर्ग मीटर) 0. 2300000 

30 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0030000 
50 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0050000 
350. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0350000 
350 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0350000 

50 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 0050000 
300. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0300000 
300.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0300000 
100. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0100000 
350. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0350000 
50 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0050000 
600 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0600000 


324/ 6A1 


निजी 


भीगा हुआ 


324/6B1 


निजी 


भीगा हुआ 


588/ 4C 


निजी 


भीगा हुआ 


589/ 1 


सरकारी 


पोरम बोके 


་ 


589 /2A 


निजी 


भीगा हुआ 


589/ 4 


निजी 


भीगा हुआ 


590/ 1 


सरकारी 


पोरम बोके 


590/ 4A1 


निजी 


ཟ་བོ་ 


भीगा हुआ 


20 


591/ 1 


सरकारी 


पोरम बोके 


591/4A 


निजी 


भीगा हुआ 


592/ 11 


निजी 


भीगा हुआ 


150 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0 . 0150000 


592/2C 


निजी 


भीगा हुआ 


500 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0500000 


24 


592/ 4 


निजी 


भीगा हुआ 


750 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0750000 


25 


594/5A 


निजी 


भीगा हुआ 


594/ 6A 


निजी 


भीगा हुआ 


27 


594/7A 


निजी 


भीगा हुआ 


750 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0750000 

50 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0 .0050000 

350. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0350000 
22 ,700 . 0000000(वर्ग मीटर) 2.2700000 

500. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0500000 


620 / 1 


सरकारी 


पोरम बोके 


29 


640/5A 


निजी 


भीगा हुआ 
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640/ 6 


निजी 


भीगा हुआ 


700 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0 .0700000 


640 /7A 


निजी 


भीगा हुआ 


32 


640 /8A 


निजी 


सूखा 


2, 400. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.2400000 
___ 130. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0130000 
1, 250 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.1250000 


33 


641/ 1B 


निजी 


भीगा हुआ 


गांव का नाम: तेरेकल पुथूर 


133/1A 


निजी 


भीगा हुआ 


400. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0400000 
400. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0400000 


133/2A 


निजी 


भीगा हुआ 


140/1A 


निजी 


भीगा हुआ 


700. 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0 .0700000 


140/ 2A 


निजी 


भीगा हुआ 


140/4A 


निजी 


भीगा हुआ 


18/ 9 


निजी 


भीगा हुआ 
भीगा हुआ 


37/1A 


निजी 


|| 


37/1B1A 


भीगा हुआ 


O|| 


निजी 
निजी 


37 /4A 


भीगा हुआ 


500. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0500000 
650. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0650000 
150. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0150000 
390 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0390000 
130. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0130000 
400. 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0400000 
700. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0700000 
405 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0405000 
100 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0100000 
300. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0300000 
50.0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0050000 


38/ 3 


निजी 


भीगा हुआ 


77 / 13A 


निजी 


भीगा हुआ 


12 


81 /3A 


निजी 


भीगा हुआ 


81/ 4A1 


निजी 


भीगा हुआ 


14 


81 / 4B1 


निजी 


भीगा हुआ 


82 / 8 


निजी 


भीगा हुआ 


18218 _ 
89/11 


100. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0100000 


|16 


निजी 
निजी 
निजी 


भीगा हुआ 


89 /12 


भीगा हुआ 


| 89/13 


89 / 13 


निजी 


निजी 


भीगा हुआ 


90/ 11A 


निजी 


भीगा हुआ 


830. 0000000 (वर्ग मीटर ) |0.0830000 
450. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0450000 

40 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0040000 
2, 000 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.2000000 

460 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0460000 
570. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0570000 
530. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0530000 
300.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0300000 


20 


90/ 6 


निजी 


भीगा हुआ 


_ 90/7A 


90 /7A 


निजी 


निजी 


भीगा हुआ 


90/ 8 


निजी 


भीगा हुआ 


23 


90/ 9 


सरकारी 


पोरम बोके 


91/5A 


भीगा हुआ 


300. 0000000( वर्ग मीटर) 0 .0300000 


निजी 
निजी 


|25 


9 2/4 


92/ 4 


भीगा हुआ 


___ 125 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0125000 
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26 


92/ 5 


निजी 


पोरम बोके 


50 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0 . 0050000 


> 


92 / 6 


निजी 


| भीगा हुआ 


1, 200. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 1200000 


गांव का नाम: तेरुर 


1042/ 10A 


निजी 


भीगा हुआ 


|| 


1097 / 8A1 


निजी 


N 


भीगा हुआ 


|| 


1099/ 11A 


निजी 


भीगा हुआ 


|| 


1099/ 8A 


निजी 


भीगा हुआ 


- 


བ་ 


1|| 


1108/ 1A 


निजी 


भीगा हुआ 


|| 


25. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0025000 
210. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0210000 

26.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0026000 
170.0000000( वर्ग मीटर) 0.0170000 
474. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0474000 

80 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0080000 
556 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0556000 

15. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0015000 
453. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0453000 

5.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0005000 


1153/5A 


निजी 


o 


भीगा हुआ 


1155/ 1A 


निजी 


भीगा हुआ 


1167/ 14A 


| निजी 


सूखा 


929/4A 


निजी 


भीगा हुआ 


941 / 15 


निजी 


भीगा हुआ 


941/9A 


निजी 


भीगा हुआ 


165. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0165000 


12 


942 /18A 


निजी 


भीगा हुआ 


་་ 


942/4A 


निजी 


भीगा हुआ 


942/6A 


निजी 


भीगा हुआ 


942 /7A 


निजी 


भीगा हुआ 


16 


943/1A 


निजी 


भीगा हुआ 


944 /12A 


निजी 


भीगा हुआ 


944 /1A 


निजी 


भीगा हुआ 
पोरम बोके 


944/ 3 


सरकारी 


་་་ 


1,520. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 1520000 

165. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0165000 
220. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0220000 

65.0000000( वर्ग मीटर) 0.0065000 
300. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0300000 

55 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0055000 
162. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0162000 

20. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0020000 
340. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0340000 

52 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0052000 
320.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0320000 

60.0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0060000 
100. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0100000 
260 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0260000 
190.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0190000 
40.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0040000 


944/4A 


निजी 


भीगा हुआ 


944/5A 


निजी 


भीगा हुआ 


22 


956/9A 


निजी 


भीगा हुआ 


957/5A 


निजी 


भीगा हुआ 


|24 


958/3A 


निजी 


भीगा हुआ 


25 


958/4A 


निजी 


भीगा हुआ 


निजी 


.... 


958/5A 


26 


भीगा हुआ 


958/7A 


निजी 


भीगा हुआ 
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959/3A 


निजी 


भीगा हुआ 


29 


963 /3A 


निजी 


भीगा हुआ 


30 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0030000 
110.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0110000 
555 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0555000 
55 .0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0055000 


30 


963/4A 


निजी 


भीगा हुआ 


31 


976/7A 


निजी 


भीगा हुआ 


32 


977/1B1 


निजी 


भीगा हुआ 


70 . 0000000( वर्ग मीटर )|| 0. 0070000 


तालुक का नाम: कैल्कुलम 


गांव का नाम : आथिलिवै 


343/ 12A 


निजी 


भीगा हुआ 


364/ 15A 


निजी 


सूखा 


||NIOS 


364/ 15B 


निजी 


सूखा 


365/4A 


निजी 


सूखा 


|Lo|| 


377/ 3 


निजी 


सूखा 


378/2A 


निजी 


भीगा हुआ 


७|N 


140.0000000(वर्ग मीटर ) 0.0140000 
400 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0400000 
100. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0100000 
130 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0130000 

50 . 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0050000 
114. 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0 .0114000 
45. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0045000 
40. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0040000 
20 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0020000 
40. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0040000 
15.0000000( वर्ग मीटर) 0.0015000 
25 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0025000 


378/4A 


निजी 


भीगा हुआ 


o 


380 /11A 


निजी 


सूखा 


|| 


380 /9A 


निजी 


सूखा 


391/ 10A 


निजी 


सूखा 


391/ 19A 


निजी 


भीगा हुआ 


399/ 4A 


निजी 


भीगा हुआ 


गांव का नाम : एलोर बी 

|| 22/12F1 


निजी 


भीगा हुआ 


20.0000000(वर्ग मीटर) 0.0020000 


गांव का नाम : चदयामंगलम 


389/ 11A 


निजी 


भीगा हुआ 


389/ 15A 


निजी 


भीगा हुआ 


45.0000000(वर्ग मीटर) 0.0045000 
200 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0200000 
45.0000000(वर्ग मीटर) 0. 0045000 
15 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0015000 


389/ 18A 


निजी 


भीगा हुआ 


389 / 9 


निजी 


भीगा हुआ 


गांव का नाम: कप्पियारई बी 


107/12B 


निजी 


भीगा हुआ 


108/ 14A2 


निजी 


सूखा 


23.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0023000 
54. 0000000( वर्ग मीटर) 0 .0054000 
200. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0200000 


249/ 10 


निजी 


सूखा 
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गांव का नाम : मारुथोकुर्ची 


526/ 8 


निजी 


सूखा 


526/ 9 


निजी 


सूखा 


658/ 1B 


निजी 


सूखा 


| 658 /4 


| 658/ 4 


सूखा 


निजी 
निजी 


10 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0010000 
26.0000000(वर्ग मीटर) 0.0026000 
64. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0064000 
10.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0010000 
165 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0165000 
115. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0115000 
64.0000000(वर्ग मीटर ) 0.0064000 
39.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0039000 


658/ 5B 


| सूखा 


सूखा 


658/7B 


निजी 


सूखा 


678/1A 


निजी 


भीगा हुआ 


678/6B 


निजी 


भीगा हुआ 


गांव का नाम : मूलगुमडु 


265 /2A 


निजी 


। सूखा 


| 


268/ 8B2 


निजी 


सूखा 


74.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0074000 
53.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0053000 
150 .0000000(वर्ग मीटर ) 0.0150000 


269 /7B1 


निजी 


सूखा 


गांव का नाम: नलिविलय ए 


656/3A 


निजी 


सूखा 


658/ 2A 


निजी 


सूखा 


662/ 11A 


1A | निजी 


भीगा हुआ 


664/1A 


निजी 


सूखा 


664/3A 


निजी 


सूखा 


665/ 10A 


निजी 


भीगा हुआ 


665/ 11A 


निजी 


भीगा हुआ 


665/ 12A 


निजी 


भीगा हुआ 


15.0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0015000 
30 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0030000 
20. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0020000 
50.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0050000 
100. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0100000 
250 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0250000 
250. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0250000 
250. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0250000 
10. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0010000 
30 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0030000 

5.0000000(वर्ग मीटर) 0. 0005000 
110. 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0110000 

60 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0060000 
125 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0125000 
25. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0025000 


665 /13 


निजी 


भीगा हुआ 


665/ 6A 


निजी 


सूखा 


693 /15A1 


निजी 


भीगा हुआ 


696/2A 


निजी 


भीगा हुआ 


696/ 3A 


निजी 


भीगा हुआ 


698 / 9 


निजी 


भीगा हुआ 


699 /7A 


निजी 


भीगा हुआ 


[ भाग II - खण्ड 3( ii )] 
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गांव का नाम: नलिविल्लई बी 


750/ 14A 


निजी 


भीगा हुआ 


854/2A 


निजी 


भीगा हुआ 


854/9A 


निजी 


भीगा हुआ 


50.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0050000 
100. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0100000 
50. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0050000 
20 . 0000000( वर्ग मीटर) 0 .0020000 
25.0000000(वर्ग मीटर ) 0.0025000 


861/ 6A 


निजी 


भीगा हुआ 


861 /9A 


निजी 


भीगा हुआ 


गांव का नाम: थिरुविथानकोड 


382/ 10 


निजी 


सूखा 


382/ 4 


सरकारी 


पोरंबोके 


50. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0050000 
4, 950 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 4950000 

90.0000000( वर्ग मीटर) 0.0090000 
46.0000000(वर्ग मीटर) 0.0046000 


382/ 6A 


निजी 


सूखा 


407/4A 


निजी 


भीगा हुआ 


408 /1A 


निजी 


भीगा हुआ 


40 . 0000000( वर्ग मीटर) 0 .0040000 


| 


408/9A 


निजी 


भीगा हुआ 


27. 0000000( वर्ग मीटर) 0 .0027000 


444/130 


निजी 


सूखा 


| 


446/ 13 


निजी 


सूखा 


o|| 


446/ 5 


निजी 


सूखा 


30. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0030000 
104. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0104000 
150 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0150000 
128 .0000000(वर्ग मीटर) 0. 0128000 
50 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0050000 


560/ 4B 


निजी 


सूखा 


560/ 5B 


निजी 


सूखा 


गांव का नाम : वलवाचगोस्तम ब 


829/ 2B 


निजी 


सूखा 


835/ 6B 


निजी 


सूखा 


263 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0263000 
562.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0562000 

50. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0050000 


842/ 16 


निजी 


सूखा 


सूखा 


गांव का नाम: विलुक्कुरी बी 


520/ 13A1 


निजी 


सूखा 


520 /13B1 


निजी 


सूखा 


520 /13C1 


निजी 


सूखा 


547/5A 


निजी 


भीगा हुआ 


300. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0300000 
75 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0075000 
65 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0065000 
50.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0050000 
50. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0050000 
50.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0050000 
50.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0050000 


551 / 1A 


निजी 


सूखा 


551/ 4A 


सूखा 


निजी 
निजी 


551/5A 


सूखा 
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551 /7A 


निजी 


सूखा 


150. 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0150000 


572/ 1A 


निजी 


भीगा हुआ 


300 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0300000 


गांव का नाम : विलुक्कुरी सी 


659/2A 


निजी 


भीगा हुआ 


|| 


661/ 23A 


निजी 


N 


भीगा हुआ 


|| 


675/ 1 


सरकारी 


पोरम बोके 


|| 


678/3A 


निजी 


- 


सूखा 


1|| 


822/1A 


निजी 


भीगा हुआ 


50.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0050000 
100 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0100000 
50. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0050000 

55 . 0000000( वर्ग मीटर) 0 .0055000 
1, 700. 0000000( वर्ग मीटर) 0.1700000 

700. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0700000 
100 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0100000 
100 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0100000 
50.0000000( वर्ग मीटर) 0.0050000 


|| 


822/ 1B 


निजी 


o 


भीगा हुआ 


822/2A 


निजी 


भीगा हुआ 


|No 


831/1 


सरकारी 


पोरम बोके 


838/ 5C1A 


निजी 


भीगा हुआ 


तालुक का नाम: ठोवाले 


गांव का नाम : अरलविमोझी दक्षिण 


217/ 11B1 


निजी 


सूखा 


217/6A 


निजी 


सूखा 


N|| 


217/ 7 


निजी 


सूखा 


| 


218/2B1C 


निजी 


सूखा 


||10 


222/ 1A1 


निजी 


सूखा 


222/1B1 


निजी 


सूखा 


N| 


222/ 10 


निजी 


सूखा 


|| 


223/ 1 


सरकारी 


पोरम बोके 


| 


550. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0550000 
170.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0170000 
150 .0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0150000 
1, 100 .0000000( वर्ग मीटर) 0.1100000 

50. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0050000 
380 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0380000 
120. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0120000 
350. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0350000 
400. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0400000 
240. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0240000 
100 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0100000 
120. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0120000 
100. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0100000 
100 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0100000 

20 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0020000 
500. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0500000 


० 


223 / 3 


सरकारी 


पोरम बोके 


228/1A1 


निजी 


सूखा 


228/ 1B 


निजी 


सूखा 


228/ 2B1 


निजी 


सूखा 


229/ 2A1 


निजी 


सूखा 


229/ 2B1 


निजी 


सूखा 


229/ 3A 


/3A 


निजी 


सूखा 


295/ 10A 


निजी 


सूखा 
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295/ 11 


निजी 


| सूखा 


295/ 5 


निजी 


सूखा 


250. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0250000 
120 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0120000 
250 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0250000 
100 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0100000 


19 


305/ 3 


निजी 


सूखा 


सूखा 


335/ 2A 


निजी 


सूखा 


336/ 6B 


निजी 


सूखा 


सूखा 


50 .0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0050000 


353 /1A 


निजी 


सूखा 


सूखा 


1,000.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 1000000 
1, 020.0000000( वर्ग मीटर) |0. 1020000 


354/ 3 


निजी 


सूखा 


24 


354/4A 


निजी 


सूखा 


150 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0150000 


753/7 


सरकारी 


पोरम बोके 


755/ 3 


निजी 


| सूखा 


755/ 5 


निजी 


सूखा 


50.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0050000 
250. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0250000 
150. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0150000 
900. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0900000 
590. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0590000 


755/6A 


निजी 


सूखा 


सूखा 


755 /7A 


निजी 


सूखा 


गांव का नाम: कुमारपुरम 


550 


सरकारी 


पोरम बोके 


693/ 8 


निजी 


भीगा हुआ 


50 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0050000 
50. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0050000 
500. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0500000 


694/ 1 


निजी 


पोरम बोके 


694/ 3A 


निजी 


भीगा हुआ 


130 . 0000000( वर्ग मीटर) 0 .0130000 


700/ 16 


निजी 


भीगा हुआ 


700 / 21A 


निजी 


भीगा हुआ 


100 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0100000 
100.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0100000 
100. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0100000 


701/ 4 


निजी 


भीगा हुआ 


10 


गांव का नाम : थिरुपथिसाराम 


360/ 2A 


निजी 


भीगा हुआ 


361/ 2 


निजी 


भीगा हुआ 


361 / 3 


निजी 


भीगा हुआ 


361/4 


361/ 4 


निजी 


भीगा हुआ 


800. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0800000 

40.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0040000 
500. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0500000 
2, 650. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 2650000 
1, 400 .0000000( वर्ग मीटर) 0.1400000 

150. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0150000 
1, 250.0000000( वर्ग मीटर) 0. 1250000 


361/5A 


निजी 


भीगा हुआ 
पोरम बोके 


361/ 6 


सरकारी 


361/ 7A 


निजी 


भीगा हुआ 
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361/9A 


निजी 


भीगा हुआ 


389/ 1 


सरकारी 


पोरम बोके 


392/ 16A 


निजी 


सूखा 


11 


392/ 17A 


निजी 


सूखा 


12 


392/ 21A 


निजी 


सूखा 


392/ 24 


निजी 


सूखा 


392/ 25A 


निजी 


सूखा 


393/1A 


निजी 


भीगा हुआ 


63/ 3A 


निजी 


भीगा हुआ 


63/6A 


निजी 


भीगा हुआ 


18 


63/8A 


निजी 


भीगा हुआ 


64/ 10A 


निजी 


भीगा हुआ 


20 


64 / 11A 


निजी 


भीगा हुआ 


64 /5A 


निजी 


भीगा हुआ 


निजी 


भीगा हुआ 


|| 64 /6A _ 

64/8A 
|| 64/ 9A 


1, 500 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0 .1500000 
150.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0150000 

50.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0050000 
250 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0250000 
100.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0100000 
250. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0250000 
200. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0200000 
700. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0700000 
250. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0250000 
650 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0650000 
600. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0600000 
600. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0600000 
150.0000000(वर्ग मीटर) 0.0150000 
100 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0100000 

50.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0050000 
100 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0100000 
550. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0550000 
100. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0100000 
450. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0450000 
500 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0500000 
200. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0200000 
150. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0150000 
150. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0150000 
200. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0200000 
50 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0050000 
50.0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0050000 
350 . 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0350000 
200. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0200000 
600.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0600000 
150.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0150000 


निजी 


भीगा हुआ 


भीगा हुआ 


निजी 
निजी 


65 /10 


भीगा हुआ 


65 /9A 


निजी 


भीगा हुआ 


27 


74/ 2A 


निजी 


भीगा हुआ 


74/ 5A 


निजी 


भीगा हुआ 


29 


79/8A 


निजी 


भीगा हुआ 


86/4A 


निजी 


भीगा हुआ 


86/ 5A 


निजी 


भीगा हुआ 


32 


86/ 9 


निजी 


भीगा हुआ 


92/ 1 


निजी 


भीगा हुआ 


92 /2A 


निजी 


भीगा हुआ 


92/4A 


निजी 


भीगा हुआ 


93/8A _ 


93/8A 


निजी 


निजी 


.... 


भीगा हुआ 


93/ 8B 


निजी 


भीगा हुआ 
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गांव का नाम : थोवालाई 


599/ 1 


सरकारी 


पोरम बोके 


603/ 1 


सरकारी 


पोरम बोके 


621/ 2A 


निजी 


सूखा 


726/ 1C 


निजी 


सूखा 


सूखा 


525 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0525000 
650. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0650000 
810. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0810000 
100 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0100000 
620.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0620000 
700.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0700000 
960. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0960000 


727/ 11C 


निजी 


सूखा 


727/6A 


निजी 


सूखा 


727/8A 


निजी 


सूखा 


No||O 


739/ 1 


निजी 


सूखा 


750. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0750000 


764/ 1B1 


निजी 


सूखा 


765 /1A1 


निजी 


सूखा 


150 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0150000 
100. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0100000 
50 . 0000000( वर्ग मीटर) 0 .0050000 


765/ 1B1 


निजी 


सूखा 


791 /12B1 


निजी 


सूखा 


100 . 0000000( वर्ग मीटर) 0 .0100000 


791/ 13A 


निजी 


सूखा 


791 /15A 


निजी 


सूखा 


791/ 16 


निजी 


सूखा 


50 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0050000 
350. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0350000 
350 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0350000 
250 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0250000 
100. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0100000 
50 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0050000 


791/3A 


निजी 


सूखा 


791/4A 


निजी 


सूखा 


791/5A 


निजी 


सूखा 


793/ 2 


सरकारी 


पोरम बोके 


100 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0 .0100000 


793/ 6 


निजी 


सूखा 


794/ 1A 


निजी 


सूखा 


794/2A1 


निजी 


सूखा 


150 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0150000 
800 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0800000 
1,100.0000000( वर्ग मीटर) 0.1100000 

200.0000000( वर्ग मीटर)|| 0 .0200000 
1,000 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.1000000 


795/ 1 


सरकारी 


पोरम बोके 


24 


796/1A 


निजी 


सूखा 


गांव का नाम: वीरमर्थनंदन पुथुर 


396/ 3 


सरकारी 


पोरम बोके 


446/ 2A 


निजी 


भीगा हुआ 


320.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0320000 
400. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0400000 
1, 600 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 1600000 

50. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0050000 


448/ 10A 


निजी 


सूखा 


सरकारी 


448/ 11 


पोरम बोके 


के 


|| 
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448/5A1A 


भीगा हुआ 


निजी 
निजी 


| 448/5D3C 


भीगा हुआ 


467/7A 


निजी 


सूखा 


469/ 11B1 


निजी 


सूखा 


470/ 10 


निजी 


सूखा 


470/11B 


निजी 


|| सूखा 


491 / 1 


निजी 


सूखा 


491/ 2A 


निजी 


सूखा 


491/3A 


निजी 


सूखा 


491/4A 


निजी 


सूखा 


492/3A2B 


निजी 


सूखा 


सूखा 


2, 650 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 2650000 
5,000 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.5000000 

200. 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0200000 
150. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0150000 
170. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0170000 
425 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0425000 

25.0000000( वर्ग मीटर) 0.0025000 
500 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0500000 
50.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0050000 
60.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0060000 
30. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0030000 
10 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0010000 
250.0000000(वर्ग मीटर ) 0.0250000 

10. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0010000 
200 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0200000 
400 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0400000 
150 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0150000 
100.0000000( वर्ग मीटर) 0.0100000 

400 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0400000 
1, 400 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 1400000 

700. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0700000 


499/ 2 


निजी 


सूखा 


499/3A 


निजी 


सूखा 


18 


499/ 4 


निजी 


सूखा 


18 


499 /5A 


निजी 


सूखा 


20 


499/6A 


निजी 


सूखा 


21 


499 /7A 


निजी 


सूखा 


499/8A 


निजी 


सूखा 


23 


500/5A 


निजी 


सूखा 


561/ 4 


निजी 


सूखा 


561/5A 


निजी 


सूखा 


26 


561/6A 


निजी 


सूखा 


1, 900 .0000000( वर्ग मीटर) 0 .1900000 


564/ 3A 


निजी 


सूखा 


600. 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0 .0600000 


28 


593/2B1 


निजी 


|सूखा 


सूखा 


800. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0800000 


तालुक का नाम : विलावांकडे 


गांव का नाम : कोलेनची 


270/1A2 


सूखा 


निजी 
निजी 


250 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0250000 
250. 00 
440. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0440000 


272/2A5A 


सूखी 


गांव का नाम: नट्टलम - ए 


1036/ 12 


निजी 


सूखा 


210 .0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0210000 
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1037/ 2 


निजी 


सूखा 


| 1038/ 3B 


निजी 


सूखा 


1042 /14 


निजी 


सूखा 


1042 / 16A 


निजी 


सूखा 


1042/ 20 


निजी 


o 


सूखा 


N|| 


30 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0030000 
100 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0100000 
180 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0180000 
320 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0320000 

80 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 0080000 
200. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0200000 

30.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0030000 
100 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0100000 

85 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0085000 
300. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0300000 


1043 / 10 


निजी 


सूखा 


|| 


1043/ 22 


निजी 


सूखा 


|| 


० 


1043/ 23 


निजी 


सूखा 


460/ 1 


निजी 


भीगा हुआ 


463/14 


निजी 


भीगा हुआ 


गांव का नाम : नट्टलम - बी 


78 / 15 


निजी 


सूखा 


100 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0100000 


गांव का नाम: विलथुराई 


275/ 11 


निजी 


सूखा 


275/ 17 


निजी 


सूखा 


286/ 18C 


निजी 


भीगा हुआ 


292/ 17 


निजी 


भीगा हुआ 


299 /18A1 


निजी 


भीगा हुआ 


15.0000000(वर्ग मीटर) |0.0015000 
53.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0053000 
45 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0045000 
37. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0037000 
100 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0100000 
70.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0070000 
27 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0027000 
68. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0068000 
10.0000000(वर्ग मीटर) 0.0010000 
452. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0452000 


301/ 14 


निजी 


सूखा 


|| 


302/ 5A1 


निजी 


सूखा 


N 


|| 


303/3A 


निजी 


सूखा 


0 


|| 


303/4A 


निजी 


सूखा 


O 


|| 411/3E1A 


निजी 


सूखा 


कुल 138,028. 0000 


13.8028 


I / RO 


[ फा . सं . NHAI/ BOT/11012/12 /2004 / Vol . III/3A2 ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th September, 2019 
S . O . 3419 (E ). — In exercise of powers conferred by sub -section (1 ) of section 3A of the National Highways Act, 
1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government, after being satisfied that for the public 
purpose , the land , the brief description of which is given in the Schedule below , is required for building (widening/ 
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two lane with paved shoulder / four laning etc .,), maintenance , management and operation of NH47 & Nh47 ( B ) in the 
stretch of land from Km . 43 to Km . 96 .714 & Km . 0 .000 to Km . 16 . 376 in the district of KANNIYAKUMARI in the state 
of TAMIL NADU , hereby declares its intention to acquire such land . 

Any person interested in the said land may, within twenty - one days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub -section ( 1) of 
section 3C of the said Act. 

Every such objection shall be made to the Competent Authority , namely, Special District Revenue Officer (Land 
Acquisition National Highways ), Tirunelveil @ Nagercoil in writing and shall set out the grounds thereof and the 
Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner, and 
may , after hearing all such objections and after making such further enquiry , if any , as the Competent Authority thinks 
necessary , by order, either allow or disallow the objections. 

Any order made by the Competent Authority under sub - section (2 ) of section 3C of the said Act shall be final . 

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be 
inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority . 

SCHEDULE 
Brief Description of the land to be acquired with or without structures in NH47 & NH47 (B ) in the stretch of land from 
Km . 43 to Km . 96 .714 & Km . 0 .000 to Km . 16 . 376 in the district of KANNIYAKUMARI in the state of TAMIL NADU 


DI 


Area 
(in Local Unit) 


Area 
( in Hectare ) 


Dry 


0 .0020000 
0 . 0080000 


State : TAMIL NADU 

District: KANNIYAKUMARI 
S . Survey / Plot Number | Type of Land | Nature of Land | 
No. 
Taluk : Agasteeswaram 
Village : Eraviputhur 
185 /5A 

Private 
193 / 1A3 

Private 

Dry 
60 /7A 

Private Wet 
78 /4A 

Private 

Wet 
78 /5A 

Private Wet 
79 /3A 

Private 
Village : Kaniyakulam 
268 /5A 

Private 

Wet 
689 / 12A 

Private 
689 /1A2 

Private 

Wet 
689 /5A3 

Private 

Wet 
689/7A1E 

Private 

Wet 
689/7A2A 

Private 
689/8A 

Private 

Wet 
707/ 10 

Government Poramboke 


20 .0000000 (Square Meter ) 
80 .0000000 (Square Meter ) 
100 .0000000 (Square Meter ) 
90 .0000000 (Square Meter ) 
75.0000000 (Square Meter ) 
50 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0100000 
0 .0090000 
0 .0075000 
0 .0050000 


Wet 


0 . 1950000 


Wet 


0 . 0083000 


0 .0150000 
0 .0077000 


0 . 0275000 


Wet 


1,950 .0000000 (Square Meter ) 

83 .0000000( Square Meter ) 
150 .0000000 (Square Meter ) 

77 . 0000000 (Square Meter ) 
275. 0000000 ( Square Meter ) 

15 .0000000 (Square Meter ) 
450 .0000000 (Square Meter ) 
50 .0000000(Square Meter ) 
20 .0000000 (Square Meter ) 
15 .0000000 (Square Meter ) | 
5 .0000000 (Square Meter ) || 


0 .0015000 
0 .0450000 


0 .0050000 


Private 


Dry 


0 . 0020000 


10 


707 / 11A 
722 /11 
722/ 13 


Private 


Dry 


0 . 0015000 


Private 


Dry 


0 .0005000 


Village : Kottaram East 

695 /5 
714 / 1 


Government 


Poramboke 


0 .0122000 


Government 


122 .0000000 ( Square Meter ) 
600 .0000000 (Square Meter ) 
150 .0000000 (Square Meter ) || 


Poramboke 
Poramboke 


0 .0600000 


731 / 1 


Government 


0 .0150000 
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Poramboke 


0 . 0050000 


Government 
Private 


Wet 


Village : Kottaram West 
1 23 /13 

457 / 10A 

527 / 14A 
Village : Kulasekarapuram 

187 /20A 


50 .0000000 (Square Meter ) 
100 .0000000 ( Square Meter ) 
80 .0000000(Square Meter ) || 


0 .0100000 
0 . 0080000 


Private 


Wet 


Private 


Wet 


0 . 0085000 


21/ 7 


Government 


Government 


22 / 1 
61/5B 
62 /2B1 


Poramboke 
Poramboke 
Wet 


85. 0000000 ( Square Meter )|| 
300 .0000000 ( Square Meter ) 
650.0000000 (Square Meter ) 

45. 0000000 ( Square Meter ) 
300 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0300000 
0 .0650000 
0 .0045000 
0 .0300000 


Private 


Private 


Wet 


62/3A1 


Private 


Wet 


115 . 0000000 (Square Meter ) 


0 . 0115000 


7 


68 / 12A 


Private 


Wet 


0 .0020000 


8 


69 / 1 


Government 


0 .0040000 


730 


Government 


0 .0050000 


Poramboke 
Poramboke 
Wet 
| Wet 


Private 


732 /2A 
92 /5C1 


20 .0000000 ( Square Meter ) 
40.0000000 (Square Meter ) 
50.0000000 (Square Meter ) 
50.0000000 (Square Meter )|| 
10. 0000000 ( Square Meter ) 
50. 0000000 (Square Meter ) 
50 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0050000 
0 .0010000 


11 


Private 


12 ||92/6A 


Private 


Wet 


0 . 0050000 


| 99/ 1 


Government 


Poramboke 


0 .0050000 


Village : North Thamaraikulam 
227/2A1 

Private 


Dry 


0 .0109000 


69/1A 


Private 


Wet 


109 .0000000 (Square Meter ) 
24 .0000000 (Square Meter ) 
51.0000000 (Square Meter ) 


0 .0024000 


69/2A 


Wet 


0 .0051000 


Private 
Private 


Wet 


69/2B1 
69/2C1 


7 .0000000 (Square Meter ) 
142 .0000000 ( Square Meter ) 


0 .0007000 
0 .0142000 


Private 


Wet 


69/3A 


Private 


Wet 


322 . 0000000 (Square Meter ) || 


0 .0322000 


Private 


Wet 


69/4A 
74 /2A 
77 /9A 


0 .0100000 
0 .0445000 


Private 


Wet 
Wet 


100 . 0000000 ( Square Meter || 
445 .0000000 (Square Meter ) 

20 .0000000 (Square Meter ) 
400.0000000 (Square Meter )|| 


9 


Private 


0 .0020000 


10 180 


|| 80 /11A 


Private 


Wet 


0 .0400000 


Private 


Wet 


30 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 0030000 


Village : Putheri 
1 300 / 1 

300/ 2 
303/8B 


Government 


Poramboke 
Wet 


0 .0030000 
0 . 0200000 


Private 


Private 


Wet 


0 .0700000 


312/ 10 
312/ 3A 


Private 


Wet 


0 . 0500000 


Private 


Wet 


30 .0000000 (Square Meter ) 
200 .0000000 (Square Meter ) || 
700. 0000000(Square Meter ) 
500 .0000000 ( Square Meter ) 
200 .0000000 (Square Meter ) 
500 .0000000 (Square Meter )|| 
400 .0000000 ( Square Meter ) 

300 . 0000000 ( Square Meter ) 
2 ,300. 0000000 (Square Meter ) 


0 . 0200000 


Private 


Wet 


312 /5 
312 /6A 
312 /7A 
312 /8A 
324 /4A1 


0 .0500000 


Wet 


0 .0400000 


Private 
Private 
Private 


0 . 0300000 


Wet 
Wet 


0 .2300000 
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Private 


Wet 


30 . 0000000 ( Square Meter ) 


0 . 0030000 


Private 


Wet 


50. 0000000 (Square Meter ) || 


324 /5A 
324 /6A1 
324 /6B1 
588 /4C 


0 .0050000 
0 .0350000 


Private 


Wet 


350 . 0000000 (Square Meter ) || 


Private 


0 .0350000 


Wet 
Poramboke 


Government 


0 .0050000 


589/ 1 
589/2A 
58974 


Wet 


Private 
Private 


0 . 0300000 
0 .0300000 
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350 .0000000 (Square Meter ) 
50. 0000000 (Square Meter ) 
300 . 0000000 ( Square Meter ) 
300 .0000000 ( Square Meter )| 
100 . 0000000 ( Square Meter ) 
350.0000000 ( Square Meter ) 
50 .0000000(Square Meter ) 


Wet 


18 


590 / 1 


Government 


Poramboke 


0 .0100000 


Private 


Wet 


590 /4A1 
591/ 1 
591/4A 


0 . 0350000 
0 .0050000 


Government 


Poramboke 
Wet 


Private 


600 . 0000000 (Square Meter ) | 


0 .0600000 
0 .0150000 


592/ 11 


Private 


Wet 


150 .0000000 (Square Meter ) 


Wet 


0 .0500000 


Private 
Private 


Wet 


0 .0750000 


25594152 


Private 


Wet 


0 .0750000 


592 /2C 
592/4 
594 /5A 
594/6A 
594 /7A 
620 / 1 
640 /5A 


Private 


Wet 


0 .0050000 


Private 


Wet 


0 . 0350000 


Government 


Poramboke 


500 .0000000 (Square Meter ) 
750 . 0000000 ( Square Meter ) 
750. 0000000 ( Square Meter ) 

50 .0000000(Square Meter ) 

350 .0000000 (Square Meter ) 
22 ,700 .0000000 (Square Meter ) 

500 .0000000 (Square Meter ) 

700 .0000000 (Square Meter ) 
2 ,400 . 0000000(Square Meter ) 

130 .0000000 (Square Meter ) 
1 ,250 . 0000000 (Square Meter ) 


2 . 2700000 
0 .0500000 


Wet 


Private 
Private 


Wet 


0 .0700000 


Private 


Wet 


0 . 2400000 


Private 


Dry 


0 .0130000 


640 /6 
640 /7A 
640/8A 

641/1B 
Village : Therekalputhoor 

| 133 / 1A 


Private 


Wet 


0 . 1250000 


Wet 


400. 0000000 ( Square Meter )|| 


0 . 0400000 


133/2A 


Wet 


400 . 0000000 (Square Meter ) || 


0 . 0400000 


Private 
Private 
Private 
Private 


140 / 1A 


0 .0700000 


Wet 
Wet 


140 /2A 


700 . 0000000 ( Square Meter ) 
500 . 0000000 ( Square Meter ) 
650 .0000000 ( Square Meter ) 


0 . 0500000 
0 .0650000 


140 /4A 


Private 


Wet 


18 / 9 


Private 


Wet 


150 . 0000000 (Square Meter ) || 


0 .0150000 


Private 


I Wet 


0 .0390000 


37 /1A 
37 / 1B1A 


Private 


0 .0130000 


Wet 
Wet 


Private 


0 .0400000 


10 


37 /4A 
38/3 
77 /13A 


Wet 


Private 
Private 


0 .0700000 
0 .0405000 


Wet 


||81/3A 


Private 


Wet 


390 . 0000000 (Square Meter ) || 
130. 0000000 (Square Meter ) 
400 .0000000 ( Square Meter ) 
700 . 0000000 ( Square Meter ) 
405 . 0000000 (Square Meter ) 
100 . 0000000 ( Square Meter ) 
300 . 0000000 ( Square Meter ) 
50 .0000000 (Square Meter ) 
100 .0000000 (Square Meter ) 
830 .0000000 (Square Meter ) 
450 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 0100000 


13 


81/4A1 


Private 


Wet 


0 .0300000 
0 .0050000 


14 ||81/4B1 


Private 


Wet 


15 


Private 


Wet 


82 /8 
89 / 11 


Private 


Wet 


0 .0100000 
0 .0830000 
0 . 0450000 


17 189 / 12 


Private 


I Wet 
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Private 


Wet 


0 . 0040000 


18 
19 


89/ 13 
90 / 11A 


Private 


Wet 


0 . 2000000 


20 


1190 /6 


Private 


Wet 


0 .0460000 


Private 


Wet 


0 . 0570000 


90 /7A 
90 /8 
90 /9 


Private 


Wet 


0 .0530000 


40 .0000000 (Square Meter ) 
2 ,000. 0000000 (Square Meter ) 

460 .0000000 (Square Meter ) 
570. 0000000 ( Square Meter ) 
530 .0000000 ( Square Meter ) 
300 . 0000000 (Square Meter ) 
300 .0000000 ( Square Meter ) 
125.0000000 (Square Meter ) 

50 .0000000 (Square Meter ) 
1, 200.0000000(Square Meter ) 


Government 


Poramboke 


0 . 0300000 


Private 


Wet 


91/5A 
||92/4 

92 /5 


Private 
Private 
Private 


Wet 
Wet 


0 .0300000 
0 .0125000 
0 . 0050000 


26 


||92/6 


Wet 


0 . 1200000 


Village : Theroor 


1042/ 10A 


Private 


0 . 0025000 


Wet 
I Wet 


1097 /8A1 


Private 


0 .0210000 


1099/11A 


Private 


Wet 


0 .0026000 
0 .0170000 


1099/8A 


Private 


Wet 
Wet 


1108 /1A 


Private 


0 .0474000 


1153 /5A 


Private 


Wet 


0 . 0080000 


25 .0000000 (Square Meter ) 
210 .0000000 ( Square Meter ) 

26 .0000000 ( Square Meter ) 
170 .0000000(Square Meter )|| 
474.0000000 ( Square Meter ) 

80 .0000000 ( Square Meter ) 
556 . 0000000 ( Square Meter ) 

15 .0000000 (Square Meter ) || 
453 .0000000 ( Square Meter ) 

5 .0000000 ( Square Meter ) 
165 .0000000 (Square Meter ) 
1 ,520 .0000000 (Square Meter ) 


1155 /1A 


Private 


| Wet 


0 . 0556000 


Private 


0 .0015000 


1167/ 14A 
929 /4A 


Dry 
Wet 


Private 


0 .0453000 


941/ 15 


Private 


Wet 


0 .0005000 


941/9A 


Wet 


0 .0165000 


Private 
Private 


942/ 18A 


Wet 


0 . 1520000 


Private 


Wet 


165 .0000000 (Square Meter ) || 


0 .0165000 


942 /4A 
942 /6A 
942/7A 


Private 


Wet 


220 . 0000000 (Square Meter | 


0 .0220000 


Private 


0 .0065000 
0 . 0300000 


943/ 1A 


Private 


17 


944 / 12A 


Private 


Wet 
Wet 
Wet 
Wet 
Poramboke 


0 .0055000 


18 


944 /1A 


Private 


0 .0162000 


19 


944 /3 


Government 


0 .0020000 


20 


944 /4A 


Private 


Wet 


0 .0340000 


21 


Private 


0 .0052000 


944 /5A 
956 /9A 
957/5A 


Wet 
Wet 


22 


Private 


65 .0000000 (Square Meter ) || 
300 .0000000 (Square Meter ) 
55.0000000 (Square Meter ) 
162 .0000000 (Square Meter ) 

20 .0000000 (Square Meter ) 
340 .0000000 (Square Meter ) 

52.0000000 (Square Meter ) 
320 . 0000000 ( Square Meter ) || 

60 . 0000000 (Square Meter ) 
100 .0000000 ( Square Meter ) 
260 .0000000 ( Square Meter ) 
190 . 0000000 (Square Meter ) || 
40 .0000000 ( Square Meter ) 
30 .0000000 (Square Meter ) 
110 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0320000 


23 


Private 


Wet 


0 . 0060000 


958 / 3A 


Private 


Wet 


0 .0100000 


958/4A 


Private 


Wet 


0 . 0260000 


26 


958 /5A 


Private 


Wet 


0 .0190000 
0 .0040000 


958/7A 


Wet 


28 


Private 
Private 
Private 


||959 /3A 
963/ 3A 


0 .0030000 


Wet 
Wet 


0 .0110000 
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Private 


Wet 


0 .0555000 


30 ||963/4A 

976 /7A 


Private 


Wet 


555. 0000000 ( Square Meter ) 
55.0000000(Square Meter ) 
70.0000000 (Square Meter ) 


0 . 0055000 


| 977 /1B1 


Private 


Wet 


0 .0070000 


Taluk : Kalkulam 
Village : Aathivilai 

343/ 12A 
364 /15A 


Wet 


| 


Private 
Private 


0 .0140000 
0 . 0400000 


Dry 


Private 


Dry 


0 .0100000 


140 . 0000000 (Square Meter ) || 
400 .0000000 (Square Meter ) 
100 . 0000000 ( Square Meter ) 
130 .0000000 (Square Meter ) 

50 .0000000 ( Square Meter ) 
114. 0000000(Square Meter ) 


Private 


364/ 15B 
365 /4A 
377 /3 
378 /2A 


Dry 


0 .0130000 
0 .0050000 


Private 


Dry 


Private 


Wet 
Wet 


0 .0114000 
0 .0045000 


378 /4A 


Private 


45 . 0000000 (Square Meter ) | 


380 / 11A 


Dry 


0 .0040000 


Private 
Private 


380 /9A 


Dry 


0 .0020000 


Private 


Dry 


40 . 0000000 (Square Meter ) 
20 . 0000000 (Square Meter ) 
40 .0000000 (Square Meter ) 
15. 0000000 (Square Meter ) 
25 .0000000 (Square Meter ) 


391/ 10A 
391/ 19A 


0 .0040000 


Private 


Wet 


0 .0015000 
0 .0025000 


399/4A 


Private 


Wet 


Village : Aloor B 

22 / 12F1 


Private 


| Wet 


20 .0000000 (Square Meter )|| 


0 .0020000 


Village : Chadayamangalam 

389 /11A 


Private 


Wet 


0 .0045000 


Private 


Wet 


0 .0200000 


389/ 15A 
389 / 18A 
389 /9 


45 .0000000 (Square Meter ) 
200 . 0000000 ( Square Meter ) 
45 . 0000000 ( Square Meter ) 
15 . 0000000 ( Square Meter ) 


Private 


Wet 


0 .0045000 


Private 


Wet 


0 . 0015000 


Village : Kappiyarai B 

107 / 12B 


Private 


Wet 


108 / 14A2 


Private 
Private 


Dry 
Dry 


23.0000000 (Square Meter ) 
54.0000000 (Square Meter ) 
200 .0000000 (Square Meter )|| 


0 .0023000 
0 .0054000 
0. 0200000 


249/ 10 
Village : Maruthoorkurchi 
1 ||526 /8 


Private 


Dry 


10 . 0000000 (Square Meter ) || 


0 .0010000 


||526 / 9 


Private 


Dry 


26 .0000000 (Square Meter || 


0 . 0026000 


658/ 1B 


Private 


Dry 


0 .0064000 


658 /4 


Private 


Dry 


0 .0010000 


658 /5B 


Private 


Dry 


64.0000000(Square Meter ) 

10 .0000000 (Square Meter ) 
165. 0000000 ( Square Meter ) 
115 .0000000 (Square Meter ) 
64 .0000000 (Square Meter ) 
39.0000000 ( Square Meter ) 


0 .0165000 
0 .0115000 


658 /7B 


Private 


Dry 


678 / 1A 


Private 


Wet 


0 . 0064000 


Private 


Wet 


0 .0039000 


678 /6B 
Village : Mulagumoodu 

265 /2A 
268/8B2 


Private 


DRY 


Private 


Dry 
Dry 


74 .0000000 ( Square Meter ) | 
53.0000000 (Square Meter ) 
150 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0074000 
0 . 0053000 
0 .0150000 


269/7B1 


Private 
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Village : Nullivilai A 

656 /3A 


Private 


Dry 


0 . 0015000 


Private 


Dry 


0 .0030000 


Private 


Wet 


0 . 0020000 


658 /2A 
662/11A 
664/ 1A 
664/3A 


Private 


Dry 


0 .0050000 


15 .0000000 (Square Meter ) 
30 .0000000 (Square Meter ) 
20 .0000000 (Square Meter ) 
50 .0000000 (Square Meter ) 
100 .0000000 (Square Meter ) 
250 .0000000 ( Square Meter ) 
250. 0000000 ( Square Meter ) 
250 . 0000000 ( Square Meter ) 


Private 


Dry 


0 .0100000 


665 / 10A 


Private 


Wet 


0 .0250000 
0 .0250000 


Private 


Wet 


665 /11A 
665 / 12A 


Private 


Wet 


0 .0250000 


9 


11665 / 13 


Private 


Wet 


10 . 0000000 (Square Meter ) || 


0 . 0010000 


10 


Private 


30 . 0000000 (Square Meter ) 


0 . 0030000 


Dry 
Wet 


Private 


0 .0005000 


Private 


Wet 


0 . 0110000 


Private 


Wet 
Wet 


5 .0000000 ( Square Meter ) 
110 .0000000 ( Square Meter ) 
60 .0000000 (Square Meter ) 
125.0000000 (Square Meter ) 
25 . 0000000 (Square Meter ). 


0 .0060000 
0 .0125000 


665/6A 
693 / 15A1 

696 / 2A 
13 11696 / 3A 
14 ||698 /9 

||699 /7A 
Village : Nullivilai B 

750/ 14A 
854 /2A 
854/ 9A 


Private 


15 


16 


Private 


Wet 


0 . 0025000 


Private 


Wet 


0 . 0050000 


Private 


Wet 


0 .0100000 


Private 


Wet 


50.0000000 (Square Meter )|| 
100 . 0000000 ( Square Meter || 
50.0000000 (Square Meter ) 
20 .0000000 (Square Meter ) 
25 .0000000 (Square Meter )|| 


0 . 0050000 


861/6A 


Private 


Wet 


0 .0020000 


Private 


Wet 


0 .0025000 


861/9A 
Village : Thiruvithancode 


1 


382/ 10 


Private 


Dry 


0 . 0050000 


2 


|| 382/4 


Government 


Poramboke 


0 .4950000 


382 /6A 


Private 


Dry 
Wet 


0 .0090000 
0 .0046000 


407/4A 


Private 


408/ 1A 


Private 


Wet 


0 .0040000 


408/9A 


Private 


Wet 


50 .0000000 (Square Meter ) 
4 ,950 . 0000000(Square Meter ) 

90 .0000000 (Square Meter )|| 
46 .0000000 (Square Meter ) 
40.0000000 (Square Meter ) 
27 .0000000 (Square Meter ) 
30 .0000000 (Square Meter ) 
104. 0000000 ( Square Meter ) 
150 .0000000 (Square Meter ) 
128. 0000000 ( Square Meter ) || 
50 .0000000 (Square Meter ) || 


0 .0027000 


444 /13C 


Private 


Dry 


0 .0030000 
0 .0104000 


446 / 13 


Private 


Dry 


Private 


446 /5 
560 /4B 
560 /5B 


Dry 
Dry 


Private 


0 . 0150000 
0 .0128000 
0 .0050000 


Private 


Dry 


Village : Valvachagostam B 

829 /2B 


Private 


Dry 


0 . 0263000 


Private 


Dry 


263. 0000000 ( Square Meter ) || 
562.0000000 ( Square Meter ) 
50 .0000000 (Square Meter ) | 


0 .0562000 


Private 


Dry 


0 . 0050000 


835 /6B 

||842 /16 
Village : Villukkuri B 

520 / 13A1 


Private 


Dry 


300 .0000000 (Square Meter ) 


0300000 
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520 / 13B1 


Private 


Dry 


75 . 0000000 ( Square Meter ) 


0 . 0075000 


Private 


Dry 


65. 0000000 (Square Meter ) || 


0 .0065000 


520 / 1301 
547 /5A 


Private 


Wet 


0 .0050000 


Private 


Dry 


0 .0050000 


Dry 


0 .0050000 


551/1A 
551/4A 
551/5A 
551 /7A 
572 / 1A 


Private 
Private 
Private 


50. 0000000 (Square Meter ) 
50 .0000000 (Square Meter )|| 
50 .0000000 (Square Meter ) 
50 .0000000 (Square Meter ) || 
150 .0000000(Square Meter ) 
300 .0000000(Square Meter ) 


Dry 


0 . 0050000 
0 .0150000 


Dry 


Private 


Wet 


0 .0300000 


Village : Villukkuri C 

659/2A 
661/ 23A 


Private 


Wet 


0 .0050000 


Private 


Wet 


0 .0100000 


675 / 1 


Government 


Poramboke 


0 . 0050000 


678 /3A 


Dry 


0 .0055000 


Private 
Private 


822 / 1A 


Wet 


50 .0000000 (Square Meter ) 
100. 0000000(Square Meter ) 
50. 0000000 (Square Meter ) 

55 .0000000 (Square Meter ) 
1,700 .0000000 (Square Meter ) 
700 .0000000 (Square Meter ) 
100 . 0000000 ( Square Meter ) 
100 .0000000 (Square Meter ) 
50 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 1700000 


822 / 1B 


Private 


Wet 


0 .0700000 


Private 


Wet 


0 .0100000 


822/2A 
831/1 
838/5C1A 


Government 


0 .0100000 


Poramboke 
Wet 


Private 


0 .0050000 


Taluk : Thovalai 


Village : Aralvaimozhi South 

217 /11B1 


Private 


Dry 


0 .0550000 


Private 


Dry 


550 .0000000 ( Square Meter ) 
170. 0000000 ( Square Meter ) 
150 .0000000 (Square Meter ) 


217/6A 
21717 


0 .0170000 


Private 


0 .0150000 


Dry 
Dry 


218 / 2B1C 


Private 


1 , 100 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 1100000 


50 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0050000 


222/ 1A1 
222 / 1B1 


Private 
Private 
Private 


Dry 
Dry 
Dry 


380 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0380000 


0 .0120000 


222/ 1C 
223 /1 


Government 


Poramboke 
Poramboke 


120 . 0000000 ( Square Meter ) 
350 . 0000000 ( Square Meter ) 
400 .0000000 ( Square Meter ) 


0 . 0350000 
0 .0400000 


223/ 3 


Government 


228 /1A1 


Private 


Dry 


240 . 0000000 (Square Meter ) || 


0 .0240000 


11 


Private 


Dry 


100 . 0000000 (Square Meter | 


0 .0100000 


228/ 1B 
228 / 2B1 


Private 


Dry 


0 .0120000 


229 /2A1 


Private 


Dry 


0 .0100000 


Dry 


0 .0100000 


229 / 2B1 
229 /3A 


Private 
Private 


Dry 


0 .0020000 


16 


295 / 10A 


Private 


Dry 


0 .0500000 


120.0000000 (Square Meter ) 
100 .0000000 ( Square Meter ) 
100 .0000000(Square Meter )|| 

20 .0000000 (Square Meter ) 
500 . 0000000 ( Square Meter ) 
250 .0000000 (Square Meter ) 
120. 0000000 (Square Meter ) || 
250 .0000000 (Square Meter ) 
100 .0000000 (Square Meter ) 
50 .0000000 (Square Meter ) 


17 


Private 


Dry 


295/ 11 
295 /5 


0 .0250000 
0 .0120000 


Private 


Dry 


Private 


Dry 


305 / 3 

335/2A 
21 ||336 /6B 


Private 


Dry 


0 . 0250000 
0 .0100000 
0 . 0050000 


Private 


Dry 
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Private 


0 . 1000000 


Private 


0 . 1020000 


Private 


22 ||353/ 1A 
23 || 354/3 

| 354 /4A 
753/7 
755 /3 
755 /5 


Dry 
Dry 
Dry 
Poramboke 
Dry 


0 .0150000 


Government 


0 . 0050000 


1,000 .0000000 (Square Meter ) 
1 ,020 . 0000000 (Square Meter ) 
150 .0000000 ( Square Meter ) 

50 .0000000 (Square Meter ). 
250. 0000000 ( Square Meter ) || 
150 .0000000 (Square Meter ) 
900 .0000000 (Square Meter ) 
590 .0000000 (Square Meter ) || 

uare Meter ) || 


Private 


0 . 0250000 


Private 


Dry 


0 .0150000 


755 /6A 


Private 


Dry 


0 .0900000 


29 ||755/7A 


Private 


Dry 


0 . 0590000 


Village : Kumarapuram 
1 || 550 


Government 


Poramboke 


50.0000000 (Square Meter ) 


0 .0050000 


2 


1693/ 8 


Private 


Wet 


50 . 0000000 (Square Meter ) | 


0 .0050000 


Private 


Poramboke 


0 .0500000 


694 /1 
694 /3A 


Private 


Wet 


0 . 0130000 


700 / 16 


Private 


Wet 


nllc 


500 .0000000 (Square Meter ) 
130 .0000000 (Square Meter ) 
100 .0000000 (Square Meter ) 
100 .0000000 (Square Meter ) 
100 . 0000000 ( Square Meter ) 


0 .0100000 
0 .0100000 


Private 


Wet 


700 /21A 
701/4 


Private 


Wet 


0 .0100000 


Private 


Wet 


800 .0000000 (Square Meter ) || 


0 .0800000 


Village : Thirupathisaram 

360 /2A 
361/2 
361/ 3 
361/ 4 


Private 


Wet 


0 .0040000 


Private 


Wet 


0 .0500000 


Private 


Wet 


40 .0000000 (Square Meter ) || 
500 .0000000 (Square Meter ) 
2 ,650 .0000000 ( Square Meter ) 
1 ,400 . 0000000(Square Meter ) 

150.0000000 (Square Meter ) 


0 .2650000 


361/5A 


Private 


0 . 1400000 


Wet 
Poramboke 


361/6 


Government 


0 .0150000 


361/ 7A 


Private 


Wet 


1 , 250 .0000000 ( Square Meter || 


0 . 1250000 


Private 


I Wet 


0 . 1500000 


Government 


Poramboke 


361/ 9A 
389 /1 
392/ 16A 
392 / 17A 


0 .0150000 
0 . 0050000 


Private 


Dry 


11 


Private 


Dry 


0 .0250000 


Dry 


0 .0100000 


392/21A 
392/ 24 


Private 
Private 


Dry 


0 .0250000 


Private 


Dry 


0 .0200000 


15 


392 /25A 
| 393/ 1A 
63 /3A 


Private 


Wet 


1,500 .0000000 (Square Meter ) 
150 .0000000 (Square Meter )|| 

50.0000000 (Square Meter ) 
250 .0000000 ( Square Meter ) 
100 .0000000 (Square Meter ) 
250 .0000000 ( Square Meter ) 
200 . 0000000 (Square Meter ) || 
700 . 0000000 ( Square Meter ) 
250 .0000000 (Square Meter ) || 
650.0000000 (Square Meter ) 
600 . 0000000 ( Square Meter ) 
600 .0000000 ( Square Meter ) 
150 . 0000000 (Square Meter ) || 
100 .0000000 (Square Meter ) 
50 .0000000 (Square Meter ) 
100 .0000000 (Square Meter ) 


0.0700000 
0 . 0250000 


Private 


Wet 


Private 


Wet 


0 .0650000 


63/6A 
63 /8A 
64 / 10A 


Private 


Wet 


0 . 0600000 


Private 


Wet 


0 . 0600000 


64 /11A 


Private 


Wet 


0 .0150000 


Wet 


64 /5A 
64 /6A 
64/8A 


Private 
Private 
Private 


Wet 
Wet 


0 .0100000 
0 .0050000 
0 .0100000 
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Private 


از 


Wet 


550 . 0000000 ( Square Meter ) 


0 .0550000 


Private 


100 . 0000000 (Square Meter ) || 


64 /9A 
65/10 
65 /9A 
74 /2A 


Wet 
Wet 


0 .0100000 
0 .0450000 


26 


Private 


Private 


Wet 


0 .0500000 


28 


74 /5A 


Wet 


0 .0200000 


اورا 


29 


Private 
Private 
Private 


79 /8A 


Wet 


0 . 0150000 
0 .0150000 


30 || 86 /4A 


Wet 


Private 


Wet 


0 . 0200000 


450.0000000 (Square Meter ) 
500.0000000(Square Meter ) 
200 .0000000 (Square Meter ) 
150 . 0000000 ( Square Meter ) 
150 .0000000(Square Meter ) 
200 . 0000000 ( Square Meter ) 
50 .0000000 (Square Meter ) 
50.0000000 (Square Meter ) 
350.0000000 (Square Meter ) 
200 . 0000000 (Square Meter ) || 
600 .0000000(Square Meter ) 
150 .0000000 (Square Meter ) 


Private 


Wet 


0 .0050000 
0 .0050000 


Private 


Wet 


Private 


Wet 


0 .0350000 


Private 


Wet 


0 . 0200000 


36 


Wet 


86 /5A 
86 /9 
92/ 1 
92/2A 
92 /4A 

93 /8A 
37 93 /8B 
Village : Thovalai 

599 / 1 
603 /1 
621/2A 
726 / 1C 


Private 
Private 


0 . 0600000 
0 .0150000 


Wet 


Government 


Poramboke 


525 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0525000 


Government 


650 . 0000000 (Square Meter ) || 


0 .0650000 


Poramboke 
Dry 


Private 


0 .0810000 


Private 


0 .0100000 


Dry 
Dry 


727 / 11C 


Private 


0 .0620000 


727 /6A 


Private 


Dry 


0 . 0700000 


Private 


Dry 


0 .0960000 


727/ 8A 
739 /1 
764/ 1B1 


Private 


0 .0750000 


Dry 
Dry 


Private 


0 .0150000 


10 


Private 


Dry 


0 .0100000 


765/1A1 
765 / 1B1 


11 


Dry 


0 . 0050000 


791/12B1 


Private 
Private 
Private 


Dry 


0 .0100000 


13 


Dry 


791 / 13A 
791 / 15A 
791 / 16 


810 .0000000 ( Square Meter ) 
100 .0000000 (Square Meter ) 
620 .0000000 (Square Meter ) 
700 . 0000000 ( Square Meter ) 
960.0000000 (Square Meter ) 
750 .0000000 (Square Meter ) 
150 . 0000000 ( Square Meter ) 
100. 0000000(Square Meter ) 
50 . 0000000 (Square Meter | 
100 .0000000 (Square Meter ) 
50.0000000 (Square Meter ) 
350 .0000000 (Square Meter ) 
350 . 0000000 (Square Meter ) || 
250 . 0000000 ( Square Meter ) 
100 .0000000 (Square Meter ) || 
50. 0000000 (Square Meter ) 
100.0000000 (Square Meter )|| 
150 . 0000000 ( Square Meter ) 

800 . 0000000 ( Square Meter ) 
1 ,100 .0000000(Square Meter ) 

200 .0000000 (Square Meter ) 


قادة 


0 . 0050000 
0 .0350000 


Private 


Dry 


Private 


Dry 


0 .0350000 


16 


791 /3A 


Private 


Dry 


0 . 0250000 


Private 


Dry 


0 .0100000 


791/4A 
791 /5A 


Private 


Dry 


0 .0050000 


19 


793/ 2 


Government 


0 .0100000 
0 .0150000 


793 /6 


Private 


21 


794 / 1A 


Private 


0 .0800000 


Poramboke 
Dry 
Dry 
Dry 
Poramboke 
Dry 


794 /2A1 


0 . 1100000 


Private 
Government 


23 


795 / 1 


0 .0200000 


24 ||796 /1A 


Private 


1 ,000 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 1000000 


Village: Veeramarthandan puthur 
396/3 

Government 


1 


Poramboke 


320. 0000000 (Square Meter ) 


0.0320000 
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446 /2A 


Private 


0 .0400000 


448/ 10A 


Private 


Wet 
Dry 
Poramboke 


0 . 1600000 


448 / 11 


Government 


0 . 0050000 


448 /5A1A 


Private 


Wet 


0 . 2650000 


448 /5D3C 


Private 


Wet 


400 . 0000000 (Square Meter ) 
1 ,600. 0000000 (Square Meter ) 

50.0000000 (Square Meter ) 
2 ,650 .0000000(Square Meter ) 
5 ,000 .0000000(Square Meter ) 

200 . 0000000 (Square Meter ) 
150 .0000000 ( Square Meter ) 
170 .0000000 (Square Meter ) 
425 .0000000 (Square Meter ) 


0 .5000000 


467 /7A 


Private 


Dry 


0 . 0200000 


469/ 11B1 


Private 


Dry 


0 .0150000 
0 .0170000 


470 / 10 


Private 


Dry 
Dry 


470 / 11B 


Private 


0 . 0425000 


11 || 491/ 1 


Private 


Dry 


25 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 0025000 


Private 


Dry 


500 . 0000000 (Square Meter ) 


0 . 0500000 


491/2A 
491/3A 


13 


Private 


Dry 


0 .0050000 


491/4A 


Private 


Dry 


0 .0060000 


492 /3A2B 


Private 


Dry 


0 .0030000 


16 


499/ 2 


Private 


Dry 


0 . 0010000 
0 .0250000 


17 


Private 


Dry 


499 /3A 
18 || 499/4 
19 499/5A 


Private 


Dry 


0 . 0010000 


Private 


Dry 


50 .0000000 ( Square Meter ) 
60.0000000 (Square Meter ) 
30 .0000000 (Square Meter ) 
10.0000000 (Square Meter )|| 
250 .0000000 (Square Meter ) 

10 .0000000 (Square Meter ) 
200 . 0000000 ( Square Meter ) 
400 .0000000 (Square Meter )|| 
150 .0000000 (Square Meter ) 
100 .0000000 ( Square Meter ) 
400 .0000000 (Square Meter ) 
1 ,400. 0000000 (Square Meter ) 
700 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .0200000 


20 


499 /6A 


Private 


Dry 


0 .0400000 
0 . 0150000 


499 /7A 


Private 


Dry 


499 /8A 


Private 


0 .0100000 


Dry 
Dry 


500/5A 


0 .0400000 


Private 
Private 


Dry 


0 . 1400000 


561/4 
561/5A 
561/6A 


Private 


Dry 


0 . 0700000 


26 


Private 


Dry 


1 , 900 .0000000 (Square Meter ) || 


0 . 1900000 


27 


Dry 


Private 
Private 


600 . 0000000 ( Square Meter ) || 
800 .0000000 (Square Meter ) | 


0 . 0600000 
0 .0800000 


Dry 


564 /3A 
28 ||593/2B1 
Taluk : Vilavancode 
Village : Kollenchi 

270 / 1A2 
272 /2A5A 


Private 
Private 


Dry 


250. 0000000 ( Square Meter )|| 
440 .0000000( Square Meter ) 


0 .0250000 
0 .0440000 


Dry 


Village : Nattalam - A 

1036 / 12 


Private 


Dry 


0 .0210000 


1037/2 


Private 


0 .0030000 


1038 /3B 


Private 


0 .0100000 


1042 /14 


Private 


0 .0180000 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


210 . 0000000 (Square Meter ) 

30 . 0000000 (Square Meter ) 
100 .0000000 (Square Meter ) | 
180 .0000000 (Square Meter ) 
320 .0000000 (Square Meter ) 

80.0000000 (Square Meter ) 
200 .0000000 (Square Meter ) 
30 .0000000 (Square Meter ) 


1042/ 16A 


Private 


0 .0320000 
0 .0080000 


1042/ 20 
1043/ 10 
1043/22 


Private 
Private 
Private 


0 . 0200000 


||Dry 


0 . 0030000 
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9 


1043 /23 


Private 


Dry 


0 .0100000 


460 / 1 


Private 


Wet 


100 .0000000 (Square Meter ) 
85.0000000 (Square Meter ) 
300 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0085000 
0 .0300000 


Private 


Wet 


Private 


Dry 


100. 0000000 (Square Meter ) 


11 463/ 14 
Village : Nattalam - B 

78/15 
Village: Vilathurai 
1 275/ 11 

275 / 17 


0 .0100000 


Private 


Dry 


0 . 0015000 


Private 


Dry 


0 .0053000 


Private 


Wet 
Wet 


15 .0000000 (Square Meter ) 
53.0000000 (Square Meter ) 
45 .0000000 ( Square Meter ) 
37. 0000000 (Square Meter ) 
100. 0000000(Square Meter ) 


0 . 0045000 
0 .0037000 


286 / 18C 
292/ 17 
299 / 18A1 
301/ 14 


Private 


Private 


Wet 


0 .0100000 


Private 


Dry 


70 . 0000000 (Square Meter ) 


0 . 0070000 


302/5A1 


Dry 


0 . 0027000 


Private 
Private 


100 


303/ 3A 


Dry 


303/4A 


Dry 


Private 
Private 


27 .0000000 (Square Meter ) 
68.0000000 (Square Meter ) 

10 .0000000 (Square Meter ) 

452 .0000000 ( Square Meter ) 
Total 138 ,028 .0000 


0 .0068000 
0 .0010000 
0 .0452000 


|411 / 3E1A 


Dry 


13 .8028 
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